Quinta-feira, 
05/11/2015 





VANIA 
Rapidinho 187 


Trabalhadores rejeitam proposta da ArcelorMittal 
para PLR e entram em estado de greve 


Os trabalhadores da ArcelorMittal Monlevade, cm assembleia realizada na quarta- 
feira (04), recusaram a proposta da empresa para a Participação nos Lucros ou 
Resultados (PLR) 2015 e entraram em estado de greve, O percentual de rejeição foi 
de 99,98% 





No dia 27 de outubro, a ArcelorMittal Monlevade propôs não pagar a antecipação da 
PLR, prevista em Acordo para novembro deste ano, e, como “compens 

antecipar de maio para março de 2016 o pagamento do valor integral do benefício, 
Um dos grandes problemas da proposta é descumprimento de contrato. 





Na manhã desta quinta-feira (5), o Sindmon- Metal reúne-se com à empresa em mais. 
uma rodada de negociação da Campanha Salarial e irá aproveitar a ocasião para 
informar o resultado da assembleia, 





la o air de Tl Mona nora ETR ma adiando = Hi eita 


